
r- 3 

t. 



ft 


R812 R806 

H 1M 1 — • — | 1M 




R802 
im | ~i 


r 


VAR-5 10V 


HH 


2n2 

4kV 




GAT1 


VDI 

< 


ON 


in 


00 

SENSE 

NO 


0 



RI 


FB 


GNI 


1 100k \ 
R819 


IC805 option 




IC806 


HH 


2n2 

4kV 


O 

GND 

GATE 

FB 

VDD 

SG6742HR 

NC 

SENSE 

HV 

RT 



5 O O" 
H <N u" 



TR800 


12 



0 

1 


STPS_3P_ 1 0L60CFP 


STPS_3P_ 1 0L60CFP 



17PW02 EPC3028 


TP6N60E/SSP7N60A 

Q802 


with heatsink 




400V C ^’ 7 

> — IS 


2n2 

4kV 


BC858B j 
Q854 \ 


4M7 

C818 


sL 

2| o o__ 

r 


R 1 1 06 

^ Q855 
J BC848B 

3§r 

h 


R1 104 ^ S T B Y2 





a 


i 


GN£££P1 


I 


VESTEL 18.5 "-21.6 "LED TV SLIM POWER SUPPLY 


1 7PW02 

-1 


Ver. 

00 

SMPS Group 

DATE 

14-07-2009 

Sheet 

1/1 
















